ARKITEKT CHRISTIES GT 



Nr. 9 
10 



Klas 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate Ark. Christies gate nr. 9 

Betegnelse 


Eier 1970 Simonsen, X. 

Takst kr. 1 1 OOOO Areal tomt 80? bygninger 
Bruk 


m J 


Oppfort tidligst senest 


omkring Ca. 1 800 


Siste brann Tidligere branner 


ANtAfT 


Riinn hor r A 

Arkitekt 


("in,nr Kr i i L 


Plantype 


■ - 1 *»- 

m 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet mur . 

vegger tommer, st. panel, pusset mur. 


Kjeller 

under hele. 


Tak Valmtak, tegl, framspring på 
hjorne med skifer. 




Eksterior Trebygning symmetrisk om 2-floyet inng.dor. T-postvinduer 
m, flat omramming, utskårne overstykker. Puss-ornamentikk i Louis- 
seize-stil. Hele eksterioret antakelig fra 1909. Karnapp med spir 
interiør pa hjorne. 


Gårdsplass, 
Uthus 




ombygging Eldre trebygning flyttet ut mot gaten og påbygget hjbrne- 
bygg i mur 1909. Arkitekt Kunig. BA 


■ „ 

Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurderrng A 
Miljøvurdering A 




Priori* er ing q 

m 




Dato 2.10.74 

Sign L . F • 



Gate Ark, Christies gate 




nr 9 




Eldre bilder 


Foto 


• 


Litteratur 



J 



Kilder 

a 



Tidligere bygnrng 
brent /r evet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

m - m 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Ark, Christies gate n r 10 

Betegnelse 


Nå Sverres gt. Vb 


Eier 1970 

Takst kr 000 Areal tomt m* bygninger 1^r5 ™ ? 

Bruk Bolig 


Oppført tidligst senest 


_J i". jP-% J^Il 

omkring Ca. 1880 


Hjem 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 

Arkitekt Christie 


Oppr. bruk bolig 


Rantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur UpUSSet tegl 
Vegger 11 M 


Kjeller 

under hele i 


Tak Sammensatt takform, hovedform 
valmet. Skifer. 




Ekstenor Svært rikt eksterior, qotisk inspirert. I 2. etasje bue- 
vinduer med steinsoyler som bæring. Moderne tilbygg. 


interiør modernisert . 




Gårdsplass, frodig hage. 

Uthus 




Ombygging 

1877 11/7 se prot. 

1890 Værelser på kvisten innredet 

1962 Eiendommen delt. 

1963 Påbygg mot sor. 


— , . • — ■ — ■ — ■ 

Tegninger, oppmålinger 

1877 Plan 1. etg» og sorfasade BA» 
1890 Plan. snitt etg. BA. 
1963 Tegn. til påbygg. BA. 


Utparsellert 1 877 til ark. Christie 


ønskelige forandringer 




Omgivelser 




VedNkeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A 
Miljøvurdering A 




Prioritering B 

■ 




Dato 2.10.74 
Sign L.F. 



Gate Ark. Christies qate 


nr 1Q 








Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 










Kilder 


Tidligere bygning 



brent/revet 

Kultur-, personal historie 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 



1 



t - 




